TOMASZ TADEUSZ 


CHMIELNIKOW SK! 


DR PRAW 


EM. NACZELNIK WYDZIALU WOJEWODZTWA 
LUBELSKIEGO I KRAKOWSKIEGO 


po długich i ciężkich cierpieniach, 
zaopatrzony św. Sakramentami, zmarł 6. X. 1976 r., 


przeżywszy lat 88. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA odprawiona zostanie w sobotę 
9 października br. o godzinie 8.30 rano w kościele 


parafialnym OO. Karmelitów przy ul. Karmelickiej. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Ra- 
kowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w tym samym dniu o godzinie 10.40. 


Pozostali w głębokim smutku: 


ZONA, SYN, SYNOWA I RODZINA. 


USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY 
STOLARZY I PRACOWN. POGRZEBOWYCH 
Zakład M 1 
Kraków, płac Sucoypańczi 2 — Yelaíam 566-67 


D. Z. 7880/76 - 30 


